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Wychodzi w Krakowie 


dwa razy miesięcznie przez czas 
pory zdrojowo- kąpielowej. 


Biuro Redakcyi i Administracyi 
W KRYNICY 
w c. k. Zakładzie Zdrojowym. 


Prenumeratę miejscową przyjmuje 

Administracya „Czasu“ w Krakowie, 

gdzie także dostać można poje- 
dynczych Numerów „Krynicy.“ 


KRYNICA 


Dwutygodnik poświęcony ojczystym Zakładom 
zdrojowo - kąpielnym 


Redaktor 


Dr MICHAŁ ZIELENIEWSKI 
Lekarz Rządowy c. k. Zakładu Zdrojowego w Krynicy. 


Prenumerata wynosi 


w Krakowie na miejscu 1 złr. 
w monarchii austryacko- 
węgierskićj z przesył- 
ką pocztową . . ... 1 złw. 10 c. 
Numer pojedynczy... — 10, 
Należytość za prenumeratę lub za 
umieszczenie ogłoszeń odsyłać na- 
leży franco do Biura Administracyi. 


Pogląd na rozwój Zakładu zdrojowego 


W HRYNICY 


w ciągu ubiegłych lat siedmnastu (od 1857 do 1873 r.) 


skreślił 
Dr. Zieleniewski. 
(Ciąg dalszy). 


E) Środki balnecterapeutyczne. 


2) 


Gdy do niedawna, bo do roku 1858, jedynym środ- 
kiem zdrojowych kuracyj w Krynicy, było wewnętrzne za- 
stosowanie zdroju krynickiego (o ile go racyonalnie uży- 
wano), albowiem aż do owej pory żadnych innych środków 
balneoterapeutycznych wcale w Krynicy nie było, to w ciągu 
świeżo ubiegłych lat siedmnastu nadzwyczaj wiele pozyskał 
zakład krynicki środków do leczenia zdrojowego służących. 


1) Jakoż nie tylko sam zdrój główny krynicki nowo 


w granit (r. 1859) oprawiony, uregulowany, a dwu- 
krotnie w ciągu tego czasu chemicznie zbadany (przez 
Prf. CZYRNIAŃSKIEGO, tudzież przez ALEKSANDRO- 
WICZA), dostarcza dzisiaj o wiele czyściejszćj, w ży- 
wszym stanie i wielkiej ilości, bo 184896 litrów 
wody na dobę; a zatem dostarcza o wiele lepszą 
wodę mineralną; ale nadto w miejsce szkodliwego 
nie już używania, ale nadużywania dawniejszego w pi- 
ciu wód tutejszych, w miejsce na niczem nieopartćj, 
a nawet naiwnćj dawnićj tu panującćj empiryi, wpro- 
wadzono obecnie tutaj racyonalne zasady picia zdroju, 
odpowiednie do natury choroby, podając go pacyen- 
tom w rozmaitej temperaturze, w odmiennćj ilości 
i o różnym czasie. — Zgoła dzisiejsze sposoby uży- 
wania zdroju kryniekiego, zupełnie są odmienne od 
dawniejszych, jakie niestety długo ze szkodą zdrojo- 
wiska 1 pacyentów dawniej tu przeważnie panowały. 

Obecnie (od r. 1872) obdarzono zdrój krynicki 
wspaniałym chodnikiem krytym, chroniącym samo 
źródło i pijących go w czasie słoty od deszczu, łą- 
czącym w sobie nie tylko wielką ozdobę, ale i rze- 
telny pożytek; albowiem gmach chodnika 389 długi 
a 5° szeroki mieści w sobie: apparaty do grzania 
wód mineralnych na gorąco pić się mających, żen- 
tyczarnię i kumysarnię, tudzież mieści urządzenia 
kąpieli gazowej (jedynej w całym naszym kraju, czem 
Krynica wszystkie nasze zdrojowiska wyprzedziła), 


3) 


nadto gmach chodnika obejmuje wielkie magazyny, 
przeznaczone do manipulacyi napełniania wód mine- 
ralnych tutejszych na rozsyłkę i do ich przechowa- 
nia służące. 

Sprawiona w r. 1866 machina Tobra ku czer- 
paniu wody do szklanek, daje gościom zdrojowym 
sposobność uniknienia wcale nieponętnego zanurzania 
ich kubków w zdroju, jakiego prawie we wszystkich 
naszych krajowych zakładach powszechnie jeszcze do- 
tąd używają. Oprócz tak racyonalnćj restytucyi kry- 
nickiego źródła przybył Krynicy 
Zdrój Słotwiński, w sąsiedniej Krynicy wiosce bę- 
dący, w r. 1865 na własność ©. K. skarbową nabyty 
i na użytek publiczny do Zakładu krynickiego włą- 
czony. Wspomniony zdrój Słotwiński, uregulowany, 
umiejętnie w cembrzynę kamienną ujęty, a chemi- 
cznie przez Prf. STOPCZAŃSKIEGO rozebrany, wzbo- 
gacił Krynicę filialnym zakładem, dając jéj nowy 
środek  balneoterapeutyczny, arcyważny, bo zdrój 
szczawy sodowo-magnezyowo żelazistej, wybornie uzu- 
pełniającój poczet tutejszych środków leczniczych. 
Jeżeli samo nabycie zdroju Słotwińskiego stanowi ar- 
cyważną akwizycyę dla Krynicy i jéj gości, to go- 
towe już urządzenie w Słotwinach spacerów, tudzież 
projekt założenia tamże zakładu do kuracyi przetwo- 
rami mlecznemi, najsilnićej przez nas od 1865 r. po- 
pierany, należy zaliczyć do najpożądańszych dla Kry- 
nicy zamiarów. 

Zbytecznem byłoby tutaj wspominać, iż przez za- 
prowadzenie r. 1859 w Krynicy nowego sposobu na- 
pełniania wód mineralnych tutejszych do flaszek, w han- 
del rozsyłanych t. z. ulepszonój metody Hechta, 
(mocą którój każda butelka wód krynickich gazem 
węglowym na trzy atmosfery uciśnionym dopełnianą, 
i w przestrzeni tegoż gazu korkowaną bywa), w sku- 
tku czego woda krynicka we fiaszkach w handel roz- 
syłana, nie tylko nie nie utraca ze swój skuteczności, 
ale nawet przez długie lata nierozłożona, w naj- 
lepszym swym stanie przechowywać się może, uczy- 
niło się zadosyć naglącćj potrzebie chorych, w odda- 
leniu od zdroja wód kryniekich używać zniewolonych, 
przez co stało się zadosyć wymogom dzisiejszego sta- 
nowiska umiejętności balneologicznych. 

Innym równie ważnym nabytkiem od r. 1866 ca do 
środków balneoterapeutycznych, jest obecny tutaj spo- 
sób przyrządzania kąpiel krynickich, według metody 
Dra SCHWARZA, mocą któréj woda mineralna nierozło- 
żona zapewnia kąpiącemu się całą summę skutków, 


jakich się tylko po tego rodzaju środku lekarskim 
spodziewać i oczekiwać należy. Przez powiększenie 
liczby pokojów łaziebnych i wanien pozyskano moż- 
ność udzielania chorym przed południem 600 ką- 
pieli waniennych dziennie, co dla systematycznego 
prowadzenia kuracyi wcale nie jest obojętnem. 

Nadto w okresie owych siedmnastu lat przybyły 
zupełnie nowe i wcale dawnićj tu nieznane i nieuży- 
wane rodzaje kąpiel jako to: kąpiele natryskowe, 
tak wstępujące jak i spadające, o wszelakićj cie- 
płocie, zgodnie z ordynacyą lekarza i z potrzebą cho- 
rych, natryski maciczne, kąpiele żelezisto-borowi- 
nowe, tudzież bałsamiczno: igliwiowe, z odwaru świe- 
żych liści drzew szpilkowych lub jeszcze silniejsze 
z dodatkiem wyciągu balsamicznego (z wypustek 
świerkowych przez tutejszego aptekarza p. Nitribitta 
wyrabianego) przyrządzane, oprócz tego przybyła tu 
(1866 r.) łaźnia słowiańska, a w r. 1873 przybyła 
lu kąpiel gazowa z rodzimego kwasu węglowego 
udzielana. 

4) Wprowadzono tu do kuracyi zdrojowych użycie mleka, 
serwatki, żentycy, a od r. 1872 i kumysu. 

5) Utrzymuje się tutaj od r. 1859 skład wszelkich wód 
mineralnych naturalnych, tak nieodzownych do sa- 
modzielnego albo wstępnego lub uzupełniającego le- 
czenia dla bardzo wielu gości zdrojowych. 

6) Otworzoną tu została w r. 1860 i przez cały rok 
jest utrzymywaną najkompletniejsza apteka, jakićj 
niejedno miasto życzyćby sobie mogło. 

7) Wyrabiają się tutaj od r. 1866 z treści składników 
wody krynickiej pastylki krynichie, tudzież od roku 
1869 wyrabia się wyciąg z igliwia na kąpiele bal- 
samiczne (Eætractum turionum pini silvestris ad 
balnea), oba te przetwory przez Magistra Farmacyi 
i tutejszego aptekarza Hug. Nitribitta przyrządzane. 

8) Przybył w r. 1862 wybornie urządzony zakład kg- 
pieli rzecznych, tak w obszernym zbiorniku jako i na- 
trysków, nierzadko bardzo potrzebnych do dopełnie- 
nia kuracyj wzmacniających. 

9) Od r. 1860 otworzono tutaj zakład gimnastyczny, 
mający w najbliższej przyszłości być uzupełnionym 
nauką pływania i szermierki. 
Oprócz stałego lekarza zdrojowego, pomocy i opieki 
lekarskićj udzielają tu pp. Drowie Medycyny, bardzo 
licznie corocznie dla praktyki do Krynicy zjeżdża- 
jący; akuszerka zaś i felczer od r. 1861 corocznie 
podczas pory zdrojowój stale tu dojeżdżający, stano- 
wią korzystny dla Krynicy nabytek do obsługi cho- 
rych zdrojowych. 
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Powyżćj wyliczone środki balneoterapeutyczne, w ciągu 
świeżo ubiegłych lat siedmnastu w Krynicy w życie wpro- 
wadzone, niezaprzeczalnym są dowodem wzrostu i ulepsze- 
nia Zakładu krynickiego; nadając mu nieprzeparte prawa 
do miana Zakładu leczniczo-zdrojowego, które dawnićj nie- 
stety tylko uzurpował. Już dzisiaj Krynica, jak widzimy, 
posiada wszelkie środki leczniczo-zdrojuwe, jakie miejscowe 
Jój zasoby i przyroda na korzyść chorych wyzyskać tutaj 
dozwalały, a jakich obecny stan Balneologii i Umiejętno- 
ści lekarskich dostarcza. Idąc zaś krok w krok za postę- 
pem Umiejętności lekarskich, nie trudno będzie dobrej woli 


naszym następcom, uzupełnić Krynicę nabytkami współ- 
czesnego czasu i nowych odkryć na polu Balneologii i Umie- 
jętności lekarskich spodziewanych. 


F) Przechadzki. 


Dawniejsza dzika promenada i poprzednie chodniki 
do przechadzki służące, jakich goście kryniccy po sąsiednim 
parku, właściwie w przytykającym do Zakładu lesie, a naj- 
częścićj po zwykłym gościńen używać byli przymuszeni; 
nastręczała wszystkie nieprzyjemności i niewygody, jakich 
przyczyna głównie w samój tych spacerów miejscowości, 
nadewszystko zaś w topograficznych właściwościach okolicy, 
w tutejszych stosunkach klimatycznych, a nareszcie w spa- 
cerowem towarzystwie (bydełko i trzódka) leżały. Dzisiaj 
po wyrównanych, wyżwirowanych a starannie utrzymywa- 
nych chodnikach, przeszło 30000 stóp długości mających, 
ozdobionych: aleami, klombami, gazonami, a upiększonych 
wodotryskiem, z okazałym basenem i prześlicznym ogród- 
kiem różannym, najwygodnićj przechadzać się można; do- 
gadzając swej woli i życzeniom w przechadzce : czylito po 
dolinie, czy na wysokich wzgórzach, czy w odosobnieniu 
i zaciszu, czy w gwarze i tłumie przechodni, czy w żar- 
kiem słońcu, czy w cieniu — zgoła dzisiejsze kryniekie 
promenady, podzielone na wiełkie przestrzenie, znane pod 
imieniem: „Janówki, Dytlówki, Ldwardówki, Łętówki 
i Michasiowćj,* mogą zadosyć uczynić wszelkim, nawet 
najwybredniejszym zachceniom lubowników spaceru. Trzy 
altany i mnóstwo najwygodniejszych a okazałych ławek, 
do potrzebnego czasami spoczynku zaprasza. Wszędzie tu 
schludnie, wygodnie i bezpiecznie, a drogoskazy i napisy 
ułatwiają zapoznanie się z miejscowością. Zegar wieżowy bi- 
jący, tudzież oświetlanie Zakładu wieczorami, nie mało przy- 
czynia się do przyjemności, wygody i bezpieczeństwa. 

Filialny zakład zdrojowy w Słotwinach, po dokona- 
nem urządzeniu tamże spacerów, nadał tamtejszej miejsco- 
wości arcyschludne wejrzenie, czyniąc go zarazem przed- 
miotem miłój, a u wód tak pożądanćj przechadzki. 

Niedawno, bo od r. 1864, z nikczemnego ugoru za- 
łożony tutaj kosztem Zakładu ogród warzywny i kwiatowy, 
otworem stoi dla publiczności zdrojowćj; doborem zaś ja- 
rzyn i wielością, a rozmaitością swych kwiatów (bacząc 
na grunt i klimat tutejszy), powszechne tutaj budzi podzi- 
wienie. 

Zwiedzanie prześlicznój statuy Najświętszej Panny, 
z pińczowskiego piaskowca, wzniesionćj na oddziale space- 
rów Michasiową zwanym, tudzież spacer na górę „Urdy 
wirch“ (hardy wierzchołek), u szczytu którój wznosi się 
krzyż pamiątkowy, lub przechadzka do nowo w Krynicy 
wystawionej cerkwi unickićj, stanowią tutaj odleglejsze pun- 
kta spacerowe. 

Porównywając dawniejszą posępność, a nawet dzikość 
(jaką natura tutejszemu krajobrazowi nadawała) z dzisiej- 
szem wejrzeniem Zakładu, mimowolnie nieuprzedzony przy- 
znać musi, iż ostatni dziesiątek lat nadał nawet zewnętrznie 
całemu Zakładowi kryniekiemu najradykalniejsze przeisto- 
czenie na lepsze, a wyrył na nim oczywiste piętno kultury 
i estetyki, 


G) Służba Boża. 


Do wspólnćj modlitwy zbudowano tu w roku 1863 
szczupłą, ale bardzo schludną kaplicę, a od r. 1869 utrzy- 
mywany kosztem Rządu stały kapelan, spełnia w nićj przez 
cały rok obowiązki religijne. Jakkolwiek tutejsza kaplica 
uboga swoją powierzchownością, mieści jednak drogocenne 
pamiątki pobożnych, bo szłachetne ich ofiary dziękczynnego 
hołdu za poratowanie zdrowia, z którychto ofiar po naj- 
większej części zbudowaną, a w sprzęty i ozdoby zaopa- 
trzoną została. 

Przybyła tu w r. 1865 okazała z kamienia pińczo- 
wskiego prześliczna statua N. Panny Łaskawćj, wzniesiona 
ofiarą gości zdrojowych , na wysokiem wzgórzu ponad zdro- 
jem mineralnym, jakby ku błogosławieństwu i samego daru 
Bożego i tych co go używają. 

Od r. zaś 1865 buduje się w Krynicy wielkim ko- 
sztem (30000 złr. a. w.) parafialny kościół unicki, który 
niebawem ukończony i otwarty zostanie. 


K) Zakłady dobroczynne. 


Ku ulżeniu cierpieniom bliźnich nie tylko Władze 
Rządowe, ale i publiczność zdrojowa współubiegając się 
w miłosierdziu, nie małe tutaj położyły zasługi. Jakoż od 
r. 1862 Władze Rządowe udzielają tutaj bez przerwy przez 
cały czas pory zdrojowćj 5 pokojów umeblowanych, dla po- 
mieszczenia ubogich, leczenia zdrojowego w Krynicy po- 
trzebujących, przez co około 30 osób corocznie pomieszka- 
niem bezpłatnem obdzielać można. Do tego stale 600, 
a w razie natłoku potrzebujących nawet 800 kąpiel mine- 
ralnych, z łaski Rządu bezpłatnie między chorych coro- 
cznie udzielane bywają. 

Klinika Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
tudzież główne szpitale: w Wiedniu, w Pradze, w Krako- 
wie i we Lwowie otrzymywały przez długie lata bezpła- 
tnie niemałą ilość flaszek wody krynickićj do doświadczeń 
terapeutycznych, a dobrodziejstwo to z łaski Rządu wy- 
świadczane, dotąd dla Klinik krakowskich i ogólnego szpi- 
tala lwowskiego stale się utrzymuje. 

Szczodrobliwością pp. Augusta i Honoraty małżon- 
ków Zawiszów, obywateli ziemskich Królestwa Polskiego, 
tudzież gorliwością Lekarza zdrojowego, a ofiarą gości kry- 
nickich, zebrano od r. 1865 dotychczas sumę około 2000 
złr. a. w. wynoszącą, na zaprowadzenie szpitala zdrojowego 
w Krynicy. Sprawa szpitala zdrojowego w Krynicy, do 
którego plan z kosztorysem, tudzież projekt statutu szpi- 
talnego przez Dra Z. został wypracowany, od r. 1872 za- 
łatwienia u Władz wyższych oczekuje. Aby spełnić wolę 
szeczodrobliwych dawców wspomnionćj ofiary, tymczasowo 
coroczne odsetki ze sumy na zaprowadzenie szpitala zdro- 
jowego uskładanćj, rozdawane bywają przez DRA DIETLA, 
jako przewodniczącego b. komissyi balneologicznój krakow- 
skiej, między najpotrzebniejszych, w celu leczenia do Kry- 
nicy przybywających. 

Nadto podczas każdćj pory zdrojowój urządzają się 
tutaj corocznie: amatorskie koncerta, widowiska sceniczne 
lub bale, z których dochód tak między miejscowych jak 


i zamiejscowych ubogich rozdzielany bywa. O ile czasowćj 
nędzy ulgę tym sposobem przynoszono, dosyć wspomnieć, 
iż podczas smutnćj pamięci cholery epidemicznój w r. 1873, 
z tego rodzaju funduszu rozdzielono 2392 funtów wybor- 
nego chleba, tudzież 576 kwart krupniku między ubo- 
gich włościan tutejszych, pomijając milczeniem rozdawanie 
wsparcia pieniężnego. (D. e. n.) 


KRONIKA BIEŻĄCYCH WIADOMOŚCI 


O ZDROJOWISKACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH. 


Bóryniea. Oprócz 26 osób, kąpielami i pomieszkaniem 
bezpłatnie tutaj obdarzonych (o czem poprzednio wzmiankowano), 
dodatkowo udzielila jeszcze ce. k. Dyrekcya lasów i domen, zdro- 
jowiskiem tutejszem zarządzająca, 17 osobom na bieżący sezon 
bezplatne użycie kapiel mineralnych i pomieszkania w tutejszym 
zakładzie zdrojowym; zatem 48 osób korzystać bedzie t. r. z po- 
wyższego dobrodziejstwa. 


* Zredukowana chwiłowo ilość wozów pocztowych, z Boch- 
ni do Krynicy (dwa razy dziennie po 2 wozy) kursujących, roz- 
porządzeniem c. k. Ministerstwa handlu od d. 4 b. m. napowrót 
do swej pierwotnej ilości przywrócona została; a zatem nadal 
podczas sezonu rano i wieczorem po 2 wozy pocztowe do Kry- 
nicy dojeżdżać będą. 


* Dla dogodności osób, potrzebujących do ich kuracyi 
w tutejszem zdrojowisku metodycznego zastosowania gimnastyki 
szwedzkićj, c. k. Dyrekeya lasów i domen powołała w bieżącym 
sezonie na nanczyciela gimnastyki w Zakładzie kryniekim pana 
Aleksandra Weissa, zapewniwszy temuż wynagrodzenie za podróż 
i bezpłatne pomieszkanie w Krynicy. 


* Zmany zaszczytnie w literaturze lekarskiej i w zawodzie 
praktycznym Dr. Konstanty Rose, były Profesor Patologii w Uni- 
wersytecie Warszawskim, przybędzie do Krynicy na dłuższy po- 
byt w bieżacym miesiącn. 


* Podróżujacym do Krynicy lub do Szczawnicy nieobo- 
jetną będzie wiadomość, iż w Limanowy, w domu pana Fugen. 
Rozwadowskiego, tamtejszego kupca i obywatela, zawsze mieć 
można najwygodniejsze pokoje gościnne z wyborną kuchnią, tu- 
dzież z bezpiecznem umieszczeniem powozu i koni, co rzetelnie 
za obywatelską przysługę panu Rozwadowskiemu poczytać należy. 


+ W roku bieżącym następujacy Panowie Doktorowie (r0- 
dacy) ordynują bedą w zagranicznych zdrojowiskach : 

W Karisbadzie: Dr. Hassewicz z Warszawy, Dr. CHOR- 
DYŃSKI Z Brzeżan i ROSENBERG z Krakowa. 

W Maryenbadzie Dr. DoBreszewski z Warszawy. 

We Franzensbadzie Dr. PRZEZDZIECKI z Warszawy. 

W Gleichenbergu Dr. OZERWIAKOWSKI z Krakowa. 


* Dr. HotzeR wydał t. r. mapę środkowćj Europy, dogo- 
dna ku zoryentowanin się w podróży do zdrojowisk i kąpielisk 
europejskich, którą we wszystkich księgarniach za 30 centów 
nabyć można. 

a zz 


Główny Redaktor Dr. Michał Zieleniewski. 
Redaktor odpowiedzialny Józef Łakoctńskt. 


il HAST A GOŚCI 
przybyłych do e. k. Zakładu Zdrojowego w Krynicy 


od dnia 23 Czerwca do dnia 7 Lipca 1874. 


mieszka 


209. Griinspan Wolf, cyrulik z pomocnikiem z N. Sącza osób 2 przybył d. 8 Czerwca pod Potokiem Nr. 
210. Progulski Stanisław, kupiec s 5 w z A " w Nr. LA 
211. Deutelbaum Izak, zegarmistrz z synem " R A 2 j » Trąbka Nr. 3. 


. Kożmińska Stanisława, żona mecenasa z synem i sługą z Tarnopola , 
. Chomin Józef, nauczyciel z Rejowiec (Królestwo Polskie) 
. Löwe Gitel, żona rzeżnika z Bochni 

. Bergmann Mindel, dzierźawczyni propinacyi z Mariampola 
. Behinagel Scheindl, P ” z Trzcinicy 5 
. Schenkel Abraham, kupiec z żoną z Tarnowa 

. Ehrlich Betti, żona kupca z Przemyśla 

. Glücklich Taube, „ z Krakowa 

. Kurzer Abraham, kupiec ze Lwowa 

. Furmankiewicz Jan, domokrążea z Dembowca 

. Malicki Maciej, piernikarz z Gorlic 

. Laterbaum Rifka, uboga z Tarnowa 

„. Kalinowska Salomea, żona radcy dworu z Warszawy 
. Bogler Sara, żona krawca z Wiśnicza 

. Hochstim Rozalia, żona kupca z siostrą z Krakowa s 
. Pinkas Estera, 
. Nowotny Franciszek, litograf z Pragi 

. Rimold Chaja, żona Trgom Z PAY SH 


4 23 s „  Topolami Nr. 9. 
s: MG) ++, u Faslowej 

S 28 n u Luftglasa. 

ęi 28  „. pod Rybą. 

» 23 n n 9 

5 20 4 „  Łososiem. 


ul 


n 


ŁU 28 n kk] Łoj 
7 n n 
M 28 „ u Szkwarły. 


s 2an u Kaila. 

kj 24  „ pod Białą Różą. 
a 24 ,„ u Baldingera. 

A 24 ,„ pod Lwem. 


ŁU 1} E] n n 


„ Sobieskim. 
ks ŻAL u Braunfelda. 


230. Fakla Marya, sługa z Kurczyna (Węgry) 5 ką 24- pod Białą Różą. 

231. Trommer Blume, żona kupca z Krakowa s a pam u Luftglasa. 

232. Elzholz Dorota,  , „ Z córką i sługą z Tarnowa 5 P 24 „ u Jodłowskiego. 

288. Hochberg Rozalia, „ „ Z Limanowy m ji pum y pod Koroną. 

234. Gabor Ferdynand, c. k. radca rachunkowy ze Lwowa 5 i aoo y „ Trąbką Nr. 7—8. 
235. Petrykiewicz Apol., żona oficyalisty pryw. z córka i sługą ze Lwowa A 4 = + = 
286. Tsehofen Christian, kupiec z St. Golten (Tyrol) c k e „ Potokiem Nr. 8 
237. Siemieński Tom., właśc. dóbr z żoną i p. służącą z Brzezia (Ks. Pozn.) 


. Etinger Joel, kupiec z Tarnowa 

. Ellend F. L., kupiec z pomocnikami z Gorlic 
. Hermann Dine, żona kupca z matką z Mielca 
. Henig Rebeka, „ 
i Glizer Estera, 
. Kowańska Sabina, żona "urzednika Z córka z Piotrkowa 


. Rembalska Łucyna, 
. Mondheit Johwed, wyrobnica z N. Sącza 

. Raber Feigel, żona kupca z Bochni 

. Eisen Sara, 4 „ z sługą z Bochni 
. Jahr Jakób, kupiec 

. Liebschiitz 'Scheindel, żona kupca z Tarnowa 


5 24 y n Jarząbkiem. 
2A; » Kanarkiem. 

24 3 „ Potokiem Nr. 3—4. 
~ 24 „ u Kaila. 

n Z sługą n " 24. n n 
n n » 

5 25  „. pod 'Topolami Nr. 7 
n 25 1 ” Ek] EI 
m 25 n 37 ki 
7 25a 4 u Brauna. 
P 2 i 5 


Łuszkiewicz Eleonora, ,„ n 5 


5 » n 


n 
a 25 „ pod Rybą 


251. Klug Helena, -3 » Z Borysławia + i 25 i s 

252. Śchleifer Pesel, 7 „ Z Brodów š " 25 V*h m 

258. Huldner Maria, S „ Z Buczacza 5 R ZB x 3 

254. Rainosch Anna, » „ z £Łomnie (Czechy) 4 5 282 sj „ Potokiem Nr. 9 
255. Wrońska Julia, żona urzędnika górniczego z Neustadt (Morawa) „ = 25 A „n Ulanem. 

256. Mazaraki Wacław, właściciel dóbr z żoną z Chażyna (Król. Pols.) , z p S »  Węgierską Koroną. 
257. Born Feigel, kupiec z Krakowa » » ŻON „  Kanarkiem. 

258. BOMSIN Bultn, kupiec z córką z Krakowa n ; 25 š » A 

259. Tornheim Ester, kupiec n h a ZONE S + H 

260. Geiger Estera, sługa 5 z” 25 = a » 


LHHEHDEBPEEELEKOHKNEEMEWE0DOSNREWEWHMWEFHEWEEFEH-H-FEHOVFHEFEEOPND 
O 
= 


. Miigek Sara, żona propinatora z Sambora 


262. Kaczkowska Aniela, żona urzędnika z Botuszany (Besarabia) osób 1 przybył d. 25 Czerwca pod Zamkiem Nr. 5. 


263. Chmielowska Amalia, „ a z Winnicy (Rosya) n A 2070 5 5 S 
264. Miltan Scheindel, żona kupca z Przemyśla M 4 ŻA wa „ Kanarkiem. 
265. Katz Chaja, ay „ Z Rymanowa a n 25 b „4 D 
266. Zenf Feige, e „ Z Bedziszowa Ę R 20) ©. u Kaila. 

267. Davidmann Rifka, , „ 2 Drohobycza » f 25 T u Röslera. 

568. Frühling Beile, uboga z Krakowa A ie 20 E 

269. Gutmann Curtel, „ z Wiśnicza 2 5, 25  „ u Nowaka. 
270. Führer Maria, żona kupca z Gorlic A y 25% , u Baldingera. 
271. Motylewski Klemens, obywatel z służącym ze Lwowa i F 2507 4 pod Orłem Nr. 12. 
272. Grünberg Benjamin, kupiec z Pińska (Rossya) A s DOMEEN » Koroną. 
273. Propper Mojżesz, wyrobnik z Krakowa a! A 25 Twą „  Ułanem. 
274. Herz Ilerzmann Gi A s M 25 p ń b 

275. Arber Chartotta, żona kupca 5 z R 264% „  Łososiem, 
276. Birkner Fani, s 5 s > 5 26  , 5 n 

277. Neufeld Izrael, kupiec 5 e 4 26 $ m s 

278. Horowitz Emilia, żona kupca $ s s 20% „ Pogonią. 
279. Nebenzahl Celli, „„ dzierżawcy dóbr z Olesna 5 4 26 U „  Ułanem. 
280. Landau Mendel, kupiec z familią i sługa z Pinczowa R p 25 5 3 m 

281. Taler Matel, żona Sue z Dukli k n 2O ATEK i 

282. Fris Estera, ,„ A J 26 sł 4 

283. Warm Taube, uboga. p N. Sącza p 5 26 „ u Baldingera. 
284. Teron Anna, 8 5 n 20; 5 

285. Tóreck Józef, ubogi z familią z Strzyżowa b, z 26 i 


bh] 
26 M pod Koroną. 
26 a u Braunfelda. 
26 y pod Sobieskim. 


286. Brósler Aron, kupiec z żoną z Krakowa 
287. Seiden Chain trafikant z Złoczowa 5 
288. Grzybczyk Wanda, żona lekarza z familią z Godyszyna (Król. Pols.) „ 


289. Kawecka Karolina, praczka z Muszyny 2 » 21 s u Mojseja. 

290. Onesti Krescio, domokrążca z Fiatoni (Włochy) ź e 27  „ pod Koroną. 

291. Zażycka Rozalia ochmistrzyni z siostrą z Warszawy z y 2i » Białą Różą. 
292. Trentowska Salomea, wlaśc. dóbr z familią z Berdyczowa (Rossya) „ 5; ZPA, „ 3 Różami, 

293. Markiewicz Kajetan, restaurator z służbą " ZNAL. 2 H s 

294. Pławieka Czesława, żona e. k. kapitana z synem i sługami ze Lwowa ,, 5 A e » Krakowiakiem. 
295. Bolechowska Aniela, właścicielka dóbr z Jasienia ż a 20 Ap „ Sobieskim. 

296. Portoresko Julia, żona urzędnika z Kamieńca Podolskiego u % 27 „ w Łazienkach Nr. 2. 
297. Herschel Klara, „ kupca z matką z Podwołoszczysk 5 % S » Lwem. 

298. Engländer Helena, żona dzierżawcy dóbr z N. Sącza » 5 28 4 > A 

299. Baces Golde, żona kupca ze Lwowa = a 289 4 h MAI 

300. Ast Chana, a „ Z sługą ze Lwowa A 4 Zw e „UA: 

301. Łobodziński August, inżynier, z Krakowa $ R 25% tę » Trąbką Ńr. 18. 
302. Pachulska Teofila, modniarka A A E 28 A, ń » Nr. 1—2. 
303. Legeusnier Lucyna, „ z Paryża s % Ż6 » M di 
304. X. Podlewski Wincenty, dominikanin z Krakowa A R 25 «e „  JXosynierem. 
305. Schomer Dawid, ubogi, 5 A 28%, u Matla. 


306. Głuszkiewicz Emilia, żona ¢ k. sędziego z sy nem i sługą z Wojnicza „ 5 28 „ w Łazienkach Nr. 11 


HEHOGOWEOWWDWELEHEROFHEFEFEFEHWEGAGWWEWAEOWEFPEGOHENGEEEEPEFEHENNUM 


307. Blumenstock Abraham, krawiec damski z pomocnikami z N. Sącza ,, n 28w*., e BUATAN SE 

308. Kromer Edmund, obywatel z Krakowa A S 29 5 pod Pagatem. 

309. Połubińska Krystyna, właścicielka dóbr z Perki (Król. Pols.) , 5 ZIG » Zamkiem. Nr. 16. 
310. Kasakoska Łucyna, córka „ „ Z Bmardzowie „ y 5 298. s j w 
311. Zafiak Maryanna, żona rzemieślnika z Jarosławia i 4 29 „ u Schiinkego. 

312. Solarska Katarzyna, obywatelka z Radomyśla ś 4 29 „ u Kamińskiego. 

313. Paczek Elżbieta, j z córką z Radomyśla $ 53 A 77 s 

314. Cetnerski Wincenty, właśc. dóbr z żoną i p. służącą z Krakowa Li A 29 4 pod Szwajcarem 1—11. 
315. Rokoch Nachmamn, kupiec z żoną z Lublina A 4 297 Wizy „ 2 Grołębiami. 

3816. Kolberg Ludwika, żona kupca z córką i sługą z Krakowa s ha 20min A 5 

3817. Follta Anna, żona nadkonduktora ze Lwowa A a P u Wałęgi. 

818. Werdiger Jentel, żona kupca z sługą z Wohlbrün ś A 2d ©, pod Palmą. 

319. Ungar Naftali, magik z familią z Przemyśla M $ 305 SA » Koroną. 

320. Klapholz Jached, z siostrą z N. Sącza k A 30r fu „n  Lososiem. 

321. Peterfreind Rezi, żona kupca 5 4 ‘ñ B07 M p zj 

322. Pam Betti, = „ Z Krakowa s „ 806 7, z m 


. Horovitz Grusti żona kupca z sługą z Krakowa 
. Giintner Jan, c. k. kapitan pensyonow.  „ 


325. Nidecka Józefa, żona c. k. zarządcy poczty z familią z Krakowa 
326. Cang Perl, żona kupea z Stryja 

327. Berger Chaja,  „ z Łańcuta 

328. Holzmann Etel, ,, z Barszczowa 

329. Matusinska Stanisława, żona budowniczego z Krakowa 

330. Ozapułowicz Marya, córka właściciela dóbr 5 


371. 
372. 
373. 
374, 
375. 
376. 
377. 


378. 
379. 


380. 
381. 
382. 
383. 


. Rossenwasser Samo, „ 
2. Balicer Sara, żona jubilera z familią i sługą z Krakowa 


. Frankel Julia, 


. Seifert Teofil, wlasciciel hotelu pod 3 różami ze służbą z Krakowa 
. Rosenbaum Feige, żona kupca z Rzeszowa 

. Teszkowska Wanda, właścicielka dóbr z Brykuli 

. Halberstam Mojżesz, rabin z slużącym z Stropkowa (Węgry) 
. Horovitz Roeleme, z slugą z N. Sącza 

;. Bzołajski Tymoteusz, c. k. rotmistrz z W. Warażdyń (Węgry) 


Dynowska Marya, żona radcy dworu z siostrami z Kijowa (Król. P.) 


. Geppert Kasylda, obywatelka z Przybenicy 


Rachlewicz Florentyna, „ 
. Gokdflus Hermann, kelner z W ieliczki 
z Stropkoń (Wegry) 


. Bosenlicht Hinde, żona kupca 
. X. Zajączek Michał, katecheta 
. Książę Czertwertyński, Heliodor właściciel dóbr z "Wołynia 


» » 


. Jaworska Celina, obywatelka z siostrą z Tarnowa 
. Moszkowska Zofia, a 
. Tannenbaum Ester, kupcowa z sługa z Mielca 
2 D 

. Jufar Chaja, żona kupca z sługą z Mielca 
. Weissberg Józefa, żona kupca z Bohoczowa 
. Pozament Ernestine, , E 
. Ettinger Taube, s 
. Rappaport Ernestyna, obywatelka „A 
. Perl Rifka, kupcowa z Krosna 

KUJ. 
- Kryków Dymitryi, kapitan wójsk ross. z fam. i sługą z Warszawy 
. Klębkoski Paweł, krawiec z familią i sługą z Muszyny 
„ Chmielowska Kat., żona urzędnika z fam. z Kiszeniewa (Besarabia) 
. Schildhorn Estera, 


z Krakowa 


ze Lwowa 
z synem ze Lwowa 


1) 


» kupca ze Lwowa 

. Laur Freindel, r s 

. Slaska Pelagia, właście. dóbr z familią i sługą z Warszawy 
„ Weinberg Podaj obywatelka z sługą z Pinczowa 


2. Rańhlaus Taube, kupcowa z Krakowa 
. X. Olszewski Franciszek, proboszcz z Osobniey 


Penther Ludwika, żona pocztmistrza z Bursztyna 


. Härtel Józefa, kapitalistka z siostrą z Warszawy 


. Ruczkowa Marya żona sędziego z Łańcuta 

m Wanda, „ adwokata z Jarosławia 
 Osterweil Chana, „ _ kupca z Brzeska 
. Florenz Salomea, , i " 
„»„ fabrykanta z Przemyśla 
£Łuszczkiewiez Lucyna, obywatelka z Krakowa 
Biernacki Antoni, przedsiębiorca z familią z Podola 
Sehiissel Gołda, żona kupca z Tarnowa 
Mester Rebecka, ,„ m 
Woźnicki Hilary, rzeczywisty radca stanu z familią z Warszawy 
Skałuba Markulin, Dominikanin z Krakowa 
Beruch Hersch, szynkarz z Kilikowa 
Eisenhändler Cipra, kupcowa z Dobromila 
Braun Rosa, s z Bochni 
Borger Leni, żona kupca z Suchy 


n 
Śchinbtuś Henryka, żona bankiera z synem i sługą z Krakowa 


Dr Dobrowolski Marcelli, lekarz 
Zangen Briiche, kupcowa z Rozwadowa 


n 


” 


» 


» 


REGWELEHGEARLAOWEKHKHEEHDFHEEWOGLERORHKEOHE WISH OEMWEPFEĄELAOHOWEKAAREPOHW HL 
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osób 2 przybył d. Czerwca pod Łososiem 


„  Węgierską Koroną. 


n a] Ek] 


a: 
» À, 
AUA. 


»„ Opatrznością. 


„ 3 Różami. 

„ Koroną. 
pod Zamkiem Nr. 12. 
u Róslera. 


pod 3 Różanmi. 
n 
„ Pa 
» r 
A. 
n A. 
u Riegelhapta. 
u Luftglasa. 
pod Lwem. 
„ 3 Różami. 
„ Gwiazdą. 
a Lwem. 
u Kaila. 
pod Lwem. 


gatem. 


3} » 
” 
„  Ułanem. 


„  Rybą. 

„ 3 Różami. 
„  Góralem. 
„ Pogonią. 
Łososiem, 


ku 
„ Białą Różą. 
„  Kanarkiem. 
» 1 
» Zamkiem Nr. 
„» Ciscm, 
„ Zamkiem Nr. 11. 
„ Strzelcem. 


KL) 
„ 2 Gołębiami. 


u 
„  Krakowiakiem. 
„ Topolami Nr. 11. 
4 Pogonią. 
„  Łososiem. 


LL) 
„  Topolami Nr. 5-—6. 
„  Kosynierem. 
»  Kanarkiem. 
3 EL) 


7 19 


kk] 
aer łanem"' 
w Łazienkach Nr. 9—10. 
pod Palmą. 


384. 


. Paseker 


Krzysztofowicz Jakób, właśc. dóbr z żoną z Zbaraża 


. Lów Malcia, kupcowa z córką i sługą z Będziszowa 

6. Jankowska Leontyna, żona dzierżawcy dóbr z Obażańcy 
. Szmiedowska Marya, praczka z familią z Krakowa 

. Rappaport Teodor, 
. Kraus Hersch, S 
. Weintraub Taube, obywatelka z Tarnogrodu 
. Grünbaum Chana, kupcowa z Oświęcima 


kupiec z subjektem z Tarnowa 
z Rzeszowa 


Kiihfuss Pesel, 7 z Brodów 


. Długoborska Stefania, obywatelka z Abrahmówki 
. Sobolewski Mikołaj, właściciel dóbr z żoną i slugą z Kokutkowie 
. Priwer Maria, kupcowa z Krakowa 


. Wurzel Sara, z R 
. Lubasz Sława, Ą z Tarnowa 
. Perlberger Raizel, żona nauczyciela izraelskiego z Żabna 


. Znamirowski Włodzim., słuchacz gimnaz. ze Skały nad Zbruczem ,„ 
. Frankel Julia, żona fabrykanta z Przemyśla 

. Briiner Hersch, kupiec z dwoma subjektami z N. Sącza 
. Bzopski Ludwik, rachmistrz z familią z Krzeszowic 

38. Wędkiewicz Julianna, żona aptek. z córką i sługą z Dąbrowy „ 
. Schónfeld Bronisława, , 
5. Dornstroh Sara, E 4 
. Gwiinstein Ite, m A 
. Biegeleisen Taube, F n 


kupca z siostrą z Pińczowa 
z Bolesławia 
z Kolbuszowy 


. 
Gorlizer Maria, P „ Z Radomyśla 


. Horowitz Leib, kupiec z żona z Trzcinicy 
. Ozada Karol, krawiec damski z familią i pomoen. z Muszyny , 
. Weiss Aleksander, nauczyciel gimnastyki z żoną z Rzeszowa 
. Raczyński Leon, ck. kane. 
. Rimpel Gerszon, kupiec z Krakowa 


sąd. z familią z Sanoka 


. Klein Izaak, 
. Bauer Ignacy, wzednik fabryki 7 Koszyc (Węgry) 


„. Korycka Kazimira, żona sędz. z famil. i sługą z Kalisza 
. Ber Jakób, pomocnik szewski z Przemyśla 

. Dzicchcińska Rozalia, obywatelka z familia z Warszawy 
. Roszkowska Marya, Felicyanka z towarzyszką z Krakowa 
. Kamieńska Zofia, obywatelka z siostrą z Warszawy 

. Węsierski Wincenty, właściciel dóbr z Bombalie (Kr. Pols.) 


Sokołow ska Słanisława „ 


. Tyberski Alojzy, szewc damski a *famil. i pomocn. z N. Sącza p 
. Berliner Adolf, kancelista magistr. z Sereth (Bukowina) 
. Freund Sebald, obywatel z żoną z N. Sącza 
. Jakubowska Walerya, żona Ajenta z synem z Tarnowa 
Józef, aktor spiewu z towarzyst. z Stornbergu (Styrja) „ 
. Nucikowska Wanda, żona ck. adjunkta podatk. ze Lwowa 
. Chodkiewicz hr. Karol, wł. d. z familią i 2 służąc. z Wołynia „ 
. Winkler Marya, żona wojażera handl. z sługą z Zuwrawiey 
. Pragłoska Julia ,, 
. Beck Teresa, właścicielka domu z Krakowa 
3. Reichenberg Karolina, żona oficyal. pryw. z famil. z Krakowa „ 

. Jaworski Teofil, obyw. z Warszawy 

5. Krotkowska Karolina, obyw. „ 
. Landau Helena, kupeowa z sługą z Częstochowy 
. Miklaszewska Pelagia, wdowa po rejencie z Warszawy 
. Gajewski Wincenty, nauczyciel gimn. z famil. z Piotrkowa. 
. Bieczyńska Elżbieta, żona urzęd. z fam. z Kamieńca Podolsk. 
. Moszyński Antoni, urzędnik z Warszawy 
. Vogel Majer, kramarz 
. Russo Olga, właśc. d. z familia z Kiszenicwa (Besarabia) 
3. Bloch Henryka, żona kupca z Rabki 
, Thoms Franciszek, członek ek. opery z żoną z Wiednia 


dyrektora szkół z Brzostku ` 


osób 2 przybył d. 
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Lipca w Łazienkach Nr. 5—6. 


pod Palmą 

pod Zamkiem. Nr. 13. 
u Pysza. 

pod Potokiem, Nr. 8. 
Kanarkiem. 


n cel 


w Łazienkach Nr. 7. 
~~ Nr. 8. 
pod Kanarkiem. 


Ek] 39 
u Brauna. 


n n 
pod Warszawą. 
„  Krakowiakiem. 
„ Potokiem. Nr. 
w Łazienkach Nr. 12. 
pod Ułanem. 
„ Ryba. 
39 


n 
u Róslera. 
kz) 
pod Palmą. 


n 
Potokiem Nr. 9. 
Szwajcarem Nr. 10. 
Pagatem. 
Łososiem. 
3 " 
3 Różami. 
Krakowiakiem. 
Biala Różą. 
Opatrznością. 


» 1 
Gwiazdą. 


19 l 


Potokiem. Nr. 4 
Ułanem. 

Lwem. 

Góralem. 

Pogonią. 

Cisem. 

Węgierską Koroną. 
Góralem. 


„  Cisem. 


kk] gil 


Krakowiakiem. 


39 
Strzelcem. 


1 n 


7 n 
w Łazienkach Nr. 13. 
pod Zamkiem Nr. 
Bazar Nu. 8. 
pod Pogonią. 

uj 


n 
„ 3 Różami. 


445. Hausner Aleksandra, właśc. d. z służącą ze Lwowa osób 2 przybył d. 5 Lipea pod 8 Różami 

446. Łubieńska hr. Pelagia,  ,„ oj NOZ » oae » » 

447. Liber Sara, żona nad z sługa, Z Kalne sg ode) * Dara» + „USISZIIA: 

448. Zajączewska Lubina, żona urzędn. z Kamieńca Podolskiege OE pyt! 5 5, „ w Łazienkach Nr. 1 
449. Wolf Sara, przekupka z Bochni PATE! r Jard 18. Brana, 

450. Apel Chane, żona kupca ze Stryja NI! A 5 „ podA. 

451. Landau Chane, ,„ ś Apae p Diaes 5 egdk 

459. Grossfeld Samuel, kupiec a ka 1 S Daa „irzA 

458. Froh Ewa, żona avg z Krakowa sa l z dg » A. 

454. Koral Lea, 5 sł fb n SIPA AA, 

455. Karmel Rozalia, żona kupea ze slugą z Krakowa m i SAY AoA 

456. Konieczny Franciszek, pomocnik szewski z Gorlic „z ll s 6- m » Białą Różą. 
457. Nawrocki Walenty, krawiec męzki z pomocnikami z N. Sącza „ 6 s 6a y „ Potokiem Nr. 1. 
458. Świerzyńska Kamila, obywat. z familią z Hominowiec (Litwa) „ 3 s bę » „  Pagatem. 

459. Wilezyńska Henryka, „ a z Krakowa ALE A Gar i » Góralem. 

460. Engländer Hermann, kupiec z N. Sącza P 1 = Gates » Potokiem Nr. 1. 
461. Kremer Józef, prawnik z Krakowa „aż à WYW „  Litwinką. 

462. Epstein Bronisława, obyw. z famil. i sługą z Krakowa s Hy 55 6 sy t: k 

463. Schenker Freindel, kupcowa z Suchy 1. k; Gw; „  Łososiem. 

464. Feinlichten Lewie, 5 z Chrzanowa STA ” GM ś p 

465. Vogel Hersch, właśc. realn. z służbą z Krynicy w > 5 6 5 3 R 

466. Stankiewicz Franciszek, właśc. d. z Podola RP F a". „ 3 Różami. 

4.67. Wachsmann Cirle, służąca z Chrzanowa n T r 6 „ u Luftglasa. 

468. Romuld Kazimira, żona ck. adjunkta sąd. z Grybowa szl % 6 „ pod Lwem. 

469. Dąbrowska Marya, „ „ naczelnika z synem z Sandomierza „ 2 8 6,.€ „ Sobieskim. 

470. Kukiel Helena, żona sekretarza rady pow. z sługą z Dąbrowy „ 2 * 6 = , s „ 

471. X. Zoseł Feliks, prof. gimnaz. z Tarnopola mord M Gagi, „ 8. Różami. 

472. iliński hr. Heliodor, z bratem 5 «5 22] s G ri 5 5 

473. Sakowicz Jakób, właśc. d. z żoną z Litwy w-2 k (GAY + T m 

474. Juhre Wanda, żona rządcy dóbr z Grzymałowa nT % Ga 4 „ Lwem. 

475. Doboszyński Jan, urzędnik z Warszawy = 1 : Gs, „ . Dębem. 

476. Klein, kupcowa z familią z Preszowa (Węgry) 73 A WZ „ Zamkiem Nr. 1—2. 
477. Nowak Berta, obywatelka z Krzykówki az | sj dą OS „ Sobieskim. 

478. Smutna Olimpia  , z babką ze Lwowa sa ©) " | ay: " A 

479. Makarewicz Wiktor, inżynier kolej. z familią z Tarnowa „M AŻ 5 "FTS „ Gwiazdą. 

480. Silberstein Karolina, kupcowa z Krakowa m! ud: z Hanita 5; sA 

481. Sandowicz Emilian, szewe z N. Sącza 54771 s loży m s 

482. Bulaga Jan, pomocnik krawiecki z Tuchowa „łą pik 4 dł „ Potokiem Nr. 3—4. 
488. Błażkiewicz Piotr, „ůć m z Tarnowa „goal 5 TE Ę a > 
484. Wilski Leon, urzędnik z Kiele abr l A (Gb % 8 z Nr. 8, 
485. Halberstam Aron, rabin obwod. z sługą z N. Sącza Ą 2 yi 2 „u Róslera. 

486. Pleschner Edward, ck. kapitan z famil. z Preszowa (Węgry) „ 3 A 7. „. podZamkiem N.17—18. 
487. Fenchel Regina, żona księgarza z Tarnowa a gl S T  „ u Preussiga. 

488. Bernstein Anna, „ kupca z familią i sługą z Tarnowa » 4 » los s 

489. Ilalberstam Chaskel, rabin z 2 sługami z Stropkowa (Wegry) = 8 5 Teg u Róslera. 

490. Butterweich Rebeka, kupcowa z Sieniawy 431 A 7T „ pod 2 Gołębiami. 
491. Amisfelg Chaje, A z familią i sługą z Krakowa „ 5 s 7. „  n Schwartza. 

492. Hilscher Ludwika, wdowa po lekarzu pow. z sługą ze Stryja „ 2 q 7T „ w Łazienkach Nr. 14 


Razem rodzin 284 czyli osób 503 
Pozostało z poprzedniej listy „ 208 ,„ „ 407 
Przybyło do dnia 7 Lipca 1874 r. „ 284 , „ 508 


Od otwarcia zakładu było razem 492 rodzin czyli 910 osób. 


Odjechali z Zakładu do € Lipca 1874 r. 


1. Komorowski Antoni, właśc. dóbr z służącym z Bojonowa mieszkał pod Szwajcarem Nr. 7 odjechał 24 Czerwca 1874 r. 
2. Dobodziński August, inżynier z Krakowa mieszkał pod Trąbką Nr. 18, odjechał 6 Lipca 1874 r. 


Krynica, dnia 7 Lipca 1874. Zygmunt Sokołowski, 
c. k. Inspektor zdrojowy. 


__ "OMR Z zr Ba aiz |>| 9 MÓW a 
W drukarni L. Paszkowskiego. Nakładem c. k. Zakładu Zdrojowego w Krynicy. Rządzca drukarni Józef Łakociński. 


